Walenty Zasuchowski 


przeżywszy lat 75, opatrzony SS. Sakramentami, zasnal w Panu dnia 24 
Czerwca 1890 r. o godzinie 2 w nocy. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi we Czwartek d. 26 Czerwca b. r. o godz. 4 popołudniu 
ze szpitala Braci Miłosierdzia na Kazimierzu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się za spokój duszy Zmarłego w Piątek dnia 27 Czerwca b. r. o godz. 9 rano 
w Kościele Braci Miłosierdzia. 
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W drukarni „CZASU“ w Krakowie 


